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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


No. G /4104 /12 . 

21st January 2013. 
Sealed tenders are invited from reputed firms to 
supply the following Dental Equipment/Materials 
to Taluk Head Quarters Hospital, Tirurangadi. 

1. Dental X -ray Machine and Films . 
2. Ultrasonic scaler 
3 . Front loading autoclave 
4 . Orthodontic bonding adhesive (Light cure ) 
5. Etchent and primer for self cure 

Orthodontic bonding adhesive — 1 each 
6 . Straight fissure burs — 2 
7. Mouth mirrors — 10 


The tenders should be addressed to the undersigned 
with superscription of “ Tender for Supplying Dental 
Equipment/Materials” . 


The cost of purchase to be effected is below 
s 1 lakh only. 

EMD - 1 %. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + VAT (4 %). 

Duplicate " 200 + VAT ( 4 %). 
Last date and time of issuing of tender form 
18- 2- 2013, 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 2 -2013, 3 p . m . 

Opening date and time of tender - 19 - 2 - 2013 , 
11 a . m . 

Further details if any, can be had from the office of 
the undersigned during office hours. 


( ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്/ 6293/ 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം.) 

അടങ്കൽതുക 1,28,000. 
നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില 400 + 4 % വാറ്റ് 
നികുതി + 1 % സെസ്സ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിത ര ണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാ ന 
- തീയതിയും സമയവും 20 -2 - 2013, വൈകീട്ട് 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
21 - 2 - 2013 വൈകിട്ട് 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 2 - 2013 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - 6 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടു ന്ന തിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേ ണ്ട തു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ജനറൽ ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്- 32. 


Government Taluk 
Head Quarters Hospital, 
Tirurangadi. 


( Sd.) 
Superintendent. 


Government General Hospital , 
Kozhikode . 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No. S /6293 /2012. 

3rd January 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Dental Materials, Dental Instruments etc., 
for Dental Clinics for conducting Dental activities to 
Government General Hospital, Kozhikode . 


(Detailed list of the items will be supplied at the time 
of issuance of tender form .) 

Estimated cost - 1,28,000. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S /6293 /2012. 

EMD - 1 %. 

Price of tender + ST Cash only — 400 + 4 % VAT 
and 1 % Cess on VAT . 

Date and time of closing of sale of tender forms— 
20 - 2- 2013 , 3 p . m . 

Date and time for the receipt of tender 
21- 2-2013, 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 22 -2 - 2013 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms — 6 Months 
from the date of finaliing the tender. 

Address of Office from which tender forms are to be 
attained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Government General Hospital, Kozhikode. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഡെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡെന്റൽ 
മെറ്റീരിയൽ സ്, ഉപക ര ണ ങ്ങ ൾ മുത ലാ യ വ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . ( ആ വ ശ്യ മായ സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ 
വിശദ വിവര ങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്). 


